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All figures in the fingering which are set a- 
bove the notes are intended, whether in inner 
or outer parts, for the right hand; whereas, the 
figures below the notes are for the left hand. 
This explanation will suffice to show, in doubt- 
ful cases, hy which hand any note in the inner 
parts is to be plaved. 


Alle Fingersatz -Zahlen, welche über den Noten 
stehen, gelten (auch in den Mittelstimmen) stets der 
rechten Hand. Dagegen sind die unter den Noten 
stehenden Zahlen immer für die linke Hand bestimmt. 
Dieses reicht hin, um in zweifelhaften Fällen an- 
zuzeigen, von welcher Hand jede Note in den Mit- 
telstimmen gegriffen werden muss. 


VRE nome 441. Ф —____ TEES seno mom: saam E NEC _____ „ens oe ua WT 
ig LULI —— i 1 11101 1”? WM A TO [| ,/" EH _|_| 1 1; EI ~j 1 


[2] Oj La _| [LI 4 ___- | СФ EE ea ——— —— 
I3. 7 —= _|_ | | |; __ M8 | SS SO: OJ NJ —— SS Ба LLL на | ||! 177; 
р C E MAL ___ гт | |: 6-6 su tg 8 


~ i“, IN LN M 
TO GRIL TT IT 7 Пу НА EA ______"__ u __#"  — — 4.3 
p. 
"OE. ee 


> > 
= > 
e fa 


HA — ———— — nn — —— EE —— — ——— 


(-- “у __-_ _- т] [$c o a [у _________| 
[463 Lo — 1 Ll ILI Bum 1 [| ITT 7 Eli j 1 | |!| 1,  — —- - Dj | | TIT 2 TE JI UJ kiau ~J I ITO 
T— A AA AM A PO |_| —— ==—— == =... =. su ue = 


[Er EEE Er nm TEE A, ИЕ To e E E nr l I eo VITO vu] 

т «ШИИ ——A—— —— - -— —— «, — - uU -— аи Du A At) 

TUJ 17 а | [1 [2 AU sr ros es OY AS Н oaas rs zan , __ Ри || |, ___а | |||; _ _ —— | ||| 
ја ——au—-z.-i ови Ба «= Laj 


P 


ћ L- рса шва 
1% CUM 0 OS гәтт г тота а 
[M4 au агг —————1-WM IST рәр ест 
ZE. IN ES MZA 

Lao ———— o ĜhĈĜBĈB = 


Fuga I. 


a 4 Voci. 


= 146.) 


( 


Moderato e maestoso. 


